Background sediment screening levels 


Durango vicinity A72 



mg/kg (dry weight) 

Aluminum 

37400 

Antimony 

1.1 

Arsenic 

29.7 

Barium 

216 

Beryllium 

4.85 

Cadmium 

18.6 

Calcium 

71200 

Chromium 

7.38 

Cobalt 

60.5 

Copper 

357 

Iron 

68400 

Lead 

378 

Magnesium 

6550 

Manganese 

13100 

Mercury 

0.06 

Molybdenum 


Nickel 

31.6 

Potassium 

1040 

Selenium 

3.1 

Silver 

1.71 

Sodium 


Strontium 

260 

Thallium 


Vanadium 

19.9 

Zinc 

8670 



mg/kg (dry weight) 

Aluminum 

21500 

Antimony 

1.57 

Arsenic 

40.6 

Barium 

146 

Beryllium 


Cadmium 

3.03 

Calcium 

3750 

Chromium 

6.41 

Cobalt 

15.6 

Copper 

179 

Iron 

74600 

Lead 

581 

Magnesium 

5160 

Manganese 

3400 

Mercury 

0.072 

Molybdenum 


Nickel 

6.38 

Potassium 

1190 

Selenium 

2.03 

Silver 

2.76 

Sodium 


Strontium 

72.2 

Thallium 

1.59 

Vanadium 

26 

Zinc 

858 


Note: Background values represent maximum dataset value due to dataset size limitations. 
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